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淡水 鱼 斯 丹 尼 小 球 的 光学 
与 电子 显微镜 观察 


毛 树 坚 
(杭州 大 学 生物 系 } 

斯 丹 尼 小 球 (CCorpuscies of Siannius) 是 真 骨 鱼 特有 的 一 个 内 分 泌 器 官 ,1839 
年 为 $1annius 普 次 描述 。 近 年来， 多 数学 者 认为 小 球 的 功能 是 维持 海 、 淡 水 泗 游 色 类 
体内 盐分 的 平衡 。 作 者 用 淡水 鱼 鲫鱼 、 瞬 色 为 实验 动物 ， 发 现 小 球 的 组 织 形 态 出 现 与 
季节 及 性 腺 发 育 有 密切 关系 的 年 周期 变化 。 

实验 分 三 部 份 ,(1) 到 性 成 熟 与 未 成 热 鲫鱼 、 岩 鱼 的 斯 丹 尼 小 球 ,用 ef1y 沪 及 Bouin 
液 固定 ,石蜡 切 片 5 #, 用. 三 .、 铁 矶 苏 木 精 、 采 一 一 省 酚 蓝 等 染色 ， 光 学 显微镜 观察 。 
( 2) 对 性 成 熟 链 鱼 用 刀 CG 催 情 ， 促 使 产生 生殖 活动 ， 又 对 鲍鱼 在 春季 黑暗 饲养 ， 限 
制 其 产 卵 活动 。 然 后 取 两 者 斯 丹 尼 小 球 作 光 镜 观 察 。( 3 ) 取 性 成 熟 鲫 鱼 斯 丹 尼 小 球 ， 
用 友 二 醛 与 铁 酸 双 固 定 ，Epon812 包 埋 ， 工 KB82088 关 切片 机 切片 ， 醋 酸 铀 与 柠檬 酸 铝 
双重 染色 ，Phiiips ”EM400 电 镜 观 察 。 

观察 结果 如 下 : 

( 1 ) 小 球 外 周 有 结 缔 组 织 包 腊 ， 内 有 数量 不 等 的 小 叶 。 小 叶 中 有 大 小 不 等 的 腺 
讲 ， 可 是 由 单 层 腺 细胞 所 组 成 。 腺 细胞 中 有 明显 的 分 泌 颗 粒 。 

《 2 ) 小 球 的 组 织 学 出 现年 周期 的 变化 ,根据 腺 于 的 形态 变化 太 体 可 分 三 个 时 相 。 
生长 时 相 ， 腺 囊 较 小 ， 腺 细胞 数量 也 少 ， 分 泌 颗粒 正在 形成 。 分 小 时 相 ， 腺 囊 饱 满 ， 
腺 细胞 增多 并 饱含 分 泌 颗 粕 。 莱 缩 时 相 ， 上 腺 细胞 大 多 经 过 分 滋 后 姜 缩 ， 腺 帮 与 腺 于 也 
莱 缩 而 相互 融合 。 

( 3 ) 小 球 三 时 相 与 季节 及 性 腺 发 育 同步 变化 。 春 季 生 殖 季 节 人 性 腺 发 育成 熟 ， 小 
球 也 发 展 为 愧 满 的 分 说 时 相 ， 春 季 产 卯 后， 性 腺 碎 缩 ， 小 球 也 趋向 族 编 时 相 。 秋 、 冬 
季 性 腺 重新 发 育 ， 小 球 也 逐渐 发 展 为 生长 时 相 。 

(4 ) 幼 鱼 或 因 某 些 原因 在 春季 性 腺 未 成 熟 的 鱼 ， 小 球 也 都 处 于 获 缩 时 相 或 生长 
时 相 。 用 实验 手段 进行 人 工 催情 产 卵 后 ， 小 球 也 立即 成 为 萎缩 时 相 ; 用 人 工 限制 饲养 ， 
使 鱼 在 春季 不 能 产 卵 ， 小 球 就 一 直 处 于 较 饱 满 的 分 小 时 相 。 

(5 ) 在 分 党 时 相 的 电镜 标本 中 看 到 三 种 发 育 程度 不 同 的 腺 细胞 (图 1 )， 一 是 富 
颗粒 细胞 , 胞 核 近 于 图 形 , 分 小 颗粒 充 塞 整个 细胞 ， 颗 粒 周围 无 膜 结构 ! 二 是 有 颗粒 细 
胞 , 分 泌 有 矣 粒 不 多 ， 胞 质 中 内 质 网 发 过 ， 呈 平行 扁 森 围绕 在 核 周围 , 可 以 见 到 颗 粕 形成 
的 过 程 ， 三 是 分 泌 后 的 细胞 残骸 。 胞 质 中 颗粒 已 排 空 ， 剩 下 细胞 核 被 挤 入 腺 圳 的 中 央 。 

(6 ) 在 腺 囊 中 可 以 见 到 正在 分 泌 的 细胞 ( 2 )。 首 先是 局 部 细胞 膜 的 解体 , 笑 粒 
从 其 间 排 出 (图 3 )。 分 说 出 颗粒 后 的 细胞 中 可 见 到 扩张 的 内 质 网 及 其 它 蜡 残 片 (图 4 )。 

从 淡水 鱼 斯 丹 尼 小 球 的 周期 变化 的 形态 观察 ， 作 者 认为 小 球 的 功能 并 非 如 多 数 研 
究 者 所 解释 的 调节 盐分 平衡 ， 而 是 在 于 保证 鱼 类 产 卵 活动 时 剧烈 运动 中 的 生理 平衡 。 





图 版 说 明 
图 1 .分 波 时 相 的 一 个 膝 瘟 ， 中 央 是 已 排 空 疾 粒 的 细胞 被 残骸 x 1800 
图 2, 光 娃 下 腺 慢 的 腺 细胞 向 血管 分 泌 颗 粒 Xx 450 


图 3. 局 部 细胞 错 在 解体 x 39000 
图 4 ,扩张 的 内 质 网 x8350 


